Fiche Technique 



Triple Talk 

Jazz organ trio 



Liste du materiel: 



Norn 


Instrument 


Connectiqu 
e 


Mikros et 
stands 


Materiel du 
groupe 


Nombre de 
pistes total 


Besoin de 
boitier Dl 


Retours 


Laurent 


Batterie 




2x C451B 
1X D112 
1X SIVI81 


Batterie 


4 


non 


X1 150w RIVIS 
minimum (avec 
circuit dedie) 


Melaine 


Orgue 


2X XLR 


1xSIVI58 
1X pied 
perclie 


Mammon 
d SK1 et 
Radial 
PRO D2 


3 


non 


X1 150w RIVIS 
minimum (meme 
circuit que Martin) 


Martin 


Guitare 
electrique 




1X SIVI58 
1X SIVI57 
2X pieds 
perclie 


Guitare 

Ampli 

Effets 


2 


non 


X1 150w RMS 
minimum (meme 
circuit que Melaine) 



Pas de traitement particuliers sur les micros-voix (SM58), ce sont uniquement des 
micros d'annonce. 

Les organisateurs s'engagent a fournir une sonorisation adaptee a la salle et au 
nombre d'auditeurs. 

Lumiere: 

Pas de demande particuliere, les artistes doivent etre tous pleinement visibles. Les 
tons chauds sont a privilegier. 



Triple Talk 

Plan de scene 



Laurent 




e 



X2 



© 



Q Martin 

© © 




X2 

► © 







X3 



2X AKG C451B apaires (ou micros equivalents) 
Shure SM81 (sur la caisse claire) 



Circuit retour commun 
Melaine et Martin 



Circuit retour independant 
pour Laurent (batterie) 



© 



AKG D112 



2X Shure SM58 (ou micros equivalents) 
Q Shure SM57 

Boitier Dl stereo Radial fourni par le groupe 



Dimensions minimums de la scene: 
(longueurXprofondeur) 3msX3ms 



